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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 379 

28 Μαρτίου 2014 


ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την αρ. 137/19-03-2014 πράξη του Διοικητή της 
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελ¬ 
λάδας η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των 
άρθρων 16,17 και 44 του ν. 4238/2014 (Α' 38), της αρ. Δ11/ 
οικ. 6778/18-02-2014 διαπιστωτικής πράξης του Προέ¬ 
δρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί αυτοδίκαιης θέσεως σε κα¬ 
θεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Βοιωτίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της 
αρ. ΔΙΙ/οικ. 6791/18-02-2014 διαπιστωτικής πράξης του 
Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε¬ 
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) περί αυτοδίκαιης θέσεως σε 
καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εύβοιας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
της αρ. ΔΙΙ/οικ. 6789/18-02-2014 διαπιστωτικής πράξης 
του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη¬ 
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) περί αυτοδίκαιης θέσεως σε 
καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ευρυτανίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
της αρ. ΔΙΙ/οικ. 6823/18-02-2014 διαπιστωτικής πράξης 
του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη¬ 
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) περί αυτοδίκαιης θέσεως σε 
καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Φωκίδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και της αρ. ΔΙΙ/οικ. 6817/18-02-2014 διαπιστωτικής πρά¬ 


ξης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) περί αυτοδίκαιης θέσεως 
σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Φθιώτιδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
των αιτήσεων που υπέβαλαν περί αποδοχής της μετα¬ 
φοράς/μετάταξής τους στην 5η Διοίκηση Υγειονομικής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας, μετατάσ¬ 
σονται από 19-03-2014 οι κατωτέρω ιατροί/οδοντίατροι 
και λοιπό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας, της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Βοιωτίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εύβοιας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ευρυτανίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Φωκίδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Φθιώτιδας του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας, α)σε κενές οργανι¬ 
κές θέσεις κλάδου ΠΕ ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης και β) σε κενές ορ¬ 
γανικές θέσεις λοιπού προσωπικού, που συστάθηκαν 
για το σκοπό αυτό με την αρ. Γ.Π./οικ. 18936/26-02-2014 
(ΦΕΚ 485/Β'/27-2-2014) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υγείας, Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Σύσταση εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων 
μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, στις Διοικήσεις των 
Υγειονομικών Περιφερειών», με την ίδια εργασιακή σχέ¬ 
ση, κατηγορία, κλάδο, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, 
ως ακολούθως: 


1. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φθιώτιδας 
Ιατρικό προσωπικό - (ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΕ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2 

ΔΗΜΑΚΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 
Κ.ΛΠ.) 

3 

ΠΑΠΑΣΤ ΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Υγειονομικό προσωπικό - (ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

2 

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

ΑΝΑΝΙΑΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

3 

ΑΝΤ ΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

4 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

5 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

6 

ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

7 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

8 

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

9 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 

ΤΡΙΑΔΑ 

ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

10 

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

11 

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

12 

ΚΑΡΑΤΕΡΠΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

13 

ΚΑΤΣΟΥΛΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

14 

ΚΟΠΑ 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

15 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

16 

ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΘΩΜΑΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

17 

ΜΠΑΚΑΛΗ 

ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

18 

ΜΠΕΝΙΑΤΑ 

ΕΛΕΝΗ 

ΗΛΙΑΣ 

ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

19 

ΜΠΛΟΥΝΑ 

ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

20 

ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

21 

ΝΤΑΡΔΑΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

22 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

23 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

24 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

25 

ΠΑΣΙΑΚΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ- 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

26 

ΡΙΖΟΥ 

ΑΝΝΕΤΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

27 

ΣΚΟΝΔΡΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

28 

ΣΤΟΚΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

29 

ΤΟΙΚΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

30 

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

31 

ΤΟΥΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

32 

ΤΣΑΜΗ 

ΑΓΟΡΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

33 

ΤΣΙΑΚΑ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

34 

ΤΣΙΛΙΩΝΗ- 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 
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35 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

36 

ΧΑΜΠΙΠΗ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

37 

ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ- 

ΝΟΒΙΝΣΚΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΟΥΛΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

38 

ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ 

ΝΙΚΟΣ 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 


Διοικητικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΖΑΧΑΡΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

2 

ΚΟΝΤΟΒΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3 

ΤΣΙΓΚΑ 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

4 

ΧΑΜΠΙΠΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 


2. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εύβοιας 
Ιατρικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΕΣΤΗΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

2 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

3 

ΣΜΠΡΙΝΗ 

ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

4 

ΤΕΛΛΟ-ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 


Υγειονομικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΡΑΚΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΩΝ 

2 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ¬ 
ΚΟΥ (ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΟΔΟΝΤΟ- 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ) 

3 

ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ 

ΜΑΡΙΝΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

4 

ΓΚΕΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

5 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

6 

ΚΗΡΥΚΟΥ 

ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

7 

ΚΙΟΥΣΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

8 

ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΓ - 
ΓΕΛΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

9 

ΚΟΤΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

10 

ΜΟΡΔΟΒΑΝΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

11 

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

12 

ΜΠΑΛΛΑ 

ΚΩΝ/ΝΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

13 

ΜΠΑΛΤΑ 

ΑΡΕΤΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

14 

ΝΑΣΚΑΡΗ 

ΚΛΕΟΝΙΚΗ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

15 

ΠΑΠΑΔΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

16 

ΠΑΠΑΝΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΟΔΟΝΤ ΟΤΕΧΝΙΤ ΩΝ 

17 

ΣΠΑΝΟΥ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
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18 

ΣΤΡΑΤΙΝΗ 

ΑΝΘΟΥΛΑ 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

19 

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 

ΕΛΕΝΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

20 

ΣΦΕΤΣΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

21 

ΤΣΟΤΡΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 


Διοικητικό προσωπικό - (ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΓΕΡΟΝΤΙΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

2 

ΓΛΥΚΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΗΛΙΑΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

3 

ΔΟΜΕΤΙΟΥ-ΜΠΕΛΛΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

4 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 

ΧΡΥΣΗ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

5 

ΚΡΥΟΒΡΥΣΙΩΤΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

6 

ΜΠΟΥΡΜΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 


3. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Βοιωτίας 
Υγειονομικό προσωπικό - (ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

2 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΑΘΗΝΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

3 

ΒΑΛΜΑ 

ΜΑΡΙΑ 

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

4 

ΖΩΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

5 

ΚΑΠΑ 

ΠΑΓΩΝΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

6 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

7 

ΚΩΣΤΑΡΟΣ 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

8 

ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

9 

ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

10 

ΜΟΥΚΑΣ 

ΒΑΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

11 

ΜΠΕΤΣΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

12 

ΠΑΠΑΒΑΙΤΣΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

13 

ΠΑΠΑΔΙΑ 

ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

14 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΤΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣ/ΜΩΝ, 
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) 
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15 

ΡΑΛΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

16 

ΤΖΟΥΜΑΚΙΔΟΥ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 


Διοικητικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

2 

ΖΩΝΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3 

ΚΑΛΥΒΑ 

ΒΙΟΛΕΤΤΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4 

ΛΑΓΟΥΡΟΥ 

ΣΟΦΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

5 

ΛΟΥΚΙΝΑΣ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

6 

ΜΟΛΛΕ 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

7 

ΤΣΙΡΜΠΙΝΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


4. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φωκίδας 
Υγειονομικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΓΙΑΝΝΑΡΑ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 


5. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ευρυτανίας 
Υγειονομικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΣΤΑΘΟΥΛΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

2 

ΝΤΑΗ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 


(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 1362/20-03-2014) 


Με την αρ. 136/19-03-2014 πράξη του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός Ελ¬ 
λάδας η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16,17 και 44 του ν. 4238/2014 (Α' 38), της αρ. Δ11/ 
οικ. 6827/18-02-2014 διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί αυτοδίκαιης θέσεως σε καθε¬ 
στώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λάρισας, της αρ. ΔΙΙ/οικ, 6822/ 
18-02-2014 διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί αυτοδίκαιης θέσεως σε καθεστώς διαθεσιμό¬ 
τητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Καρδίτσας, της αρ. ΔΙΙ/οικ. 6843/18-02-2014 δια- 
πιστωτικής πράξης του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί αυτοδίκαιης θέσεως σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλή¬ 
λων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μαγνησίας και της αρ. ΔΙΙ/οικ. 6838/18-02-2014 διαπιστωτικής 
πράξης του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί αυτοδίκαιης θέσεως σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Τρικάλων, των αιτήσεων που υπέβαλαν περί αποδοχής της μεταφοράς/ 
μετάταξής τους στην 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας, μετατάσσονται 
από 19-03-2014 οι κατωτέρω ιατροί/οδοντίατροι και λοιπό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λάρισας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Καρδίτσας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μαγνη¬ 
σίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Τρικάλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με μόνιμη σχέση εργασίας, στην 
5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας, α)σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου 
ΠΕ ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και β) σε κενές οργανικές θέσεις λοιπού προ¬ 
σωπικού, που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό με την αρ. Γ.Π./οικ. 18936/26-02-2014 (ΦΕΚ 485/Β'/27-2-2014) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
περί «Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, 
στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών», με την ίδια εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο, βαθμό και μι- 
σθολογικό κλιμάκιο, ως ακολούθως: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λάρισας 
Ιατρικό προσωπικό - (ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΝΙΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

2 

ΜΠΑΡΔΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 


Υγειονομικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΑΓΟΡΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

2 

ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 

ΑΝΝΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

3 

ΑΔΑΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

4 

ΑΝΤ ΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

5 

ΑΡΣΕΝΗ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 

ΗΛΙΑΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

6 

ΒΛΑΧΟΥΛΗ 

ΖΩΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

7 

ΓΙΑΝΝΑΡΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

8 

ΓΚΑΒΑΝΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

9 

ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

10 

ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

11 

ΓΚΡΙΖΙΩΤΗ 

ΖΩΗ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

12 

ΖΑΡΩΤΙΑΔΟΥ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

13 

ΚΑΛΕΣΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

14 

ΚΑΜΠΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

15 

ΚΑΠΕΡΝΑ 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

16 

ΚΑΤΣΙΚΑ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

17 

ΚΑΤΣΟΥΡΑ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

18 

ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ 

ΑΛΕΚΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

19 

ΚΟΜΝΙΩΤΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

20 

ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

21 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

22 

ΚΥΡΙΤΣΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

23 

ΛΑΙΝΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

24 

ΜΑΛΑΚΟΥ 

ΟΛΓΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

25 

Μ ΑΡΣΙΤ ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
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26 

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

27 

ΜΠΕΖΑΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

28 

ΝΑΤΣΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΠΑΣΧΑΛΗ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

29 

ΝΕΝΤΟΥΔΗ 

ΝΕΡΑΝΤΖΩ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

30 

ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

31 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

32 

ΠΑΡΔΑΛΗΣ 

ΗΛΙΑΣ 

ΠΑΥΛΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

33 

ΠΑΤΑ 

ΜΑΡΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

34 

ΠΟΥΛΙΟΥΛΗ 

ΑΓΛΑΪΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

35 

ΡΟΜΠΙΕ 

ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΘΩΜΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

36 

ΡΟΣΕΝΛΗ 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

37 

ΣΑΜΑΡΑ 

ΣΟΦΙΑ 

ΒΑΙΟΥ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

38 

ΣΑΜΑΡΑ 

ΣΤΕΛΛΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

39 

ΣΟΥΣΑΜΛΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

40 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

41 

ΤΖΙΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

42 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 

ΖΩΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

43 

ΤΣΟΚΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

44 

ΤΣΟΥΠΑ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 


Διοικητικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

2 

ΝΙΝΙΚΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 

3 

ΧΑΤΖΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 


2. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μαγνησίας 
Ιατρικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΝΤΟΝΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 


Υγειονομικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΑΔΡΑΧΤΑ 

ΕΥΤΕΡΠΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

2 

ΑΚΡΙΒΙΑΔΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

3 

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

4 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

Μ ΑΡΙΑ-ΣΤ ΑΥΡΟΥΛΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

5 

ΓΚΕΣΚΟΥ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

6 

ΓΡΥΠΙΩΤΗ 

ΒΑΡΣΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
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7 

ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

ΞΑΝΘΟΥΛΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

8 

ΔΗΜΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

9 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

10 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΗΛΙΑΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

11 

ΖΕΡΒΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΖΑΦΕΙΡΗ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

12 

ΚΑΚΚΑ 

ΠΟΛΥΤΙΜΗ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

13 

ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ 

ΣΥΝΟΔΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

14 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΜΑΡΙΑ-ΣΥΡΑΙΝΑ 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

15 

ΚΑΤΣΙΚΑ 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

16 

ΚΑΤΣΟΥΛΗ 

ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

17 

ΚΕΦΑΛΑ 

ΜΑΡΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

18 

ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

19 

ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

20 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

21 

ΚΩΤΣΑΚΗ 

ΕΛΕΝΗ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

22 

ΛΑΔΕΡΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

23 

ΛΟΥΚΙΔΗΣ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

24 

ΜΑΡΑΚΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

25 

ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

26 

ΜΕΝΤΑ 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

27 

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ 

ΑΝΝΑ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

28 

ΜΟΣΧΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

29 

ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

30 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 

ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

31 

ΝΤΑΙΟΓΛΟΥ 

ΣΕΡΑΙΝΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

32 

Π ΑΝΑΓΙΩΤ ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΠΑΥΛΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

33 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

34 

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

35 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

ΝΕΜΕΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

36 

ΠΕΤΡΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

37 

ΠΡΑΣΑ 

ΕΛΕΝΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

38 

ΡΟΥΜΠΟΥ 

ΑΡΕΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

39 

ΣΑΤΑΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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40 

ΣΙΑΜΕΤΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

41 

ΣΙΣΚΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

42 

ΣΤΑΜΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

43 

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΑΝΕΣΤΗΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

44 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ-ΑΓΛΑΪΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

45 

ΤΑΜΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

46 

ΤΖΟΥΝΗΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

47 

ΤΡΙΚΑΛΛΙΩΤΗ 

ΣΟΦΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

48 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ 

ΕΛΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

49 

ΤΣΙΑΜΗ-ΑΓΙΩΤΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

50 

ΤΣΙΑΝΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

51 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

52 

ΧΑΤΖΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 


Διοικητικό Προσωπικό- (ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

2 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 


3. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τρικάλων 
Ιατρικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

2 

ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ 

ΖΗΣΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

3 

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 


Υγειονομικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΑΓΑΠΙΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

2 

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

3 

ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

4 

ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΣΟΦΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

5 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

6 

ΒΑΙΤΣΗ 

ΕΥΔΟΞΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

7 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

8 

ΓΙΑΤΣΙΟΥ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 
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9 

ΓΚΕΚΑ 

ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

10 

ΓΚΙΟΚΑ 

ΟΝΤΕΤΑ 

ΚΩΤΣΟΣ 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

11 

ΔΡΟΣΟΥ 

ΧΑΡΟΥΛΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

12 

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

13 

ΚΑΨΑΛΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

14 

ΚΟΛΟΤΣΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

15 

ΚΩΤΟΥΛΑ 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

16 

ΚΩΤΟΥΛΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

17 

ΛΕΠΕΝΤΣΙΩΤΗ 

ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

18 

ΜΑΝΑΦΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

19 

ΜΑΝΘΟΥ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

20 

ΜΑΝΩΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

21 

ΜΗΤΣΙΑΔΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

22 

ΜΟΥΤΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

23 

ΜΠΟΥΧΩΡΗ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

24 

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

25 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

26 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

27 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΘΩΜΑ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

28 

ΠΙΝΑΚΟΥΛΑ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

29 

ΠΟΛΥΖΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

30 

ΡΟΜΠΙΕ 

ΜΑΡΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

31 

ΣΑΛΕΠΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

32 

ΣΤΑΜΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

33 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

ΠΕΛΟΠΙΔΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

34 

ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΗΛΙΑ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

35 

ΤΖΕΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΧΙΛΛΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

36 

ΤΖΙΜΑΡΑ 

ΒΑΙΑ 

ΑΧΙΛΛΕΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 
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37 

ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΗ 

ΕΛΕΝΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

38 

ΤΣΙΑΒΑΛΙΑΡΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

39 

ΤΣΙΟΥΜΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 


Διοικητικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

ΒΑΪΟΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

2 

ΛΙΑΠΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

ΦΟΥΝΤΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 


4. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Καρδίτσας 
Ιατρικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΜΑΙΔΩΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 


Υγειονομικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

2 

ΑΠΑΛΛΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

3 

ΒΑΒΙΤΣΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

4 

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

5 

ΒΑΝΙΩΤΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

6 

ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗ 

ΑΦΕΝΔΡΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

7 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΛΗ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

8 

ΔΕΛΛΗ 

ΛΟΥΚΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

9 

ΚΟΦΦΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

10 

ΜΠΟΥΤΑ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

11 

ΠΑΛΙΑΚΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

12 

ΠΑΝΤΑΖΗ 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

13 

ΠΑΠΑΔΙΑ 

ΕΛΕΝΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. και ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤ. 

14 

ΣΤΡΑΓΓΑ 

ΕΛΕΝΗ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

15 

ΤΟΛΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

16 

ΤΣΙΑΠΟΚΗ 

ΑΘΗΝΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) 

17 

ΤΣΙΡΙΔΗΣ 

ΤΙΜΟΛΕΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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Διοικητικό προσωπικό-(ΜΟΝΙΜΟ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΚΟΥΜΠΟΥ 

ΜΑΡΘΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΡΑΠΤΡΙΩΝ κτλ) 

2 

ΑΙΑΠΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΗΛΙΑΣ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

3 

ΠΕΤΣΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

4 

ΧΑΝΗΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 


(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 1362/20-03-2014) 


Με την αρ. 138/19-03-2014 πράξη του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός Ελ¬ 
λάδας η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16,17 και 44 του ν. 4238/2014 (Α' 38), της αρ. Δ11/ 
οικ. 6827/18-02-2014 διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί αυτοδίκαιης θέσεως σε καθε¬ 
στώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λάρισας, της αρ. ΔΙΙ/οικ. 6822/ 
18-02-2014 διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί αυτοδίκαιης θέσεως σε καθεστώς διαθεσιμό¬ 
τητας υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Καρδίτσας, της αρ. ΔΙΙ/οικ. 6843/18-02-2014 δια- 
πιστωτικής πράξης του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί αυτοδίκαιης θέσεως σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλή¬ 
λων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μαγνησίας και της αρ. ΔΙΙ/οικ. 6838/18-02-2014 διαπιστωτικής 
πράξης του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί αυτοδίκαιης θέσεως σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Τρικάλων, των αιτήσεων που υπέβαλαν περί αποδοχής της μεταφο¬ 
ράς/μετάταξής τους στην 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας, μεταφέρο- 
νται από 19-03-2014 οι κατωτέρω ιατροί/οδοντίατροι και λοιπό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λάρισας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Καρδί¬ 
τσας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μαγνησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Τρικάλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας, α)σε κε¬ 
νές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και β) σε κενές 
οργανικές θέσεις λοιπού προσωπικού, που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό με την αρ. Γ.Π./οικ. 18936/26-02-2014 
(ΦΕΚ 485/Β'/27-2-2014) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μό¬ 
νιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών», με την ίδια εργασιακή σχέση, κα¬ 
τηγορία, κλάδο, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, ως ακολούθως: 


1. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λάρισας 
Ιατρικό προσωπικό-(ΙΔΑΧ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΒΑΓΕΝΑ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

2 

ΘΕΟΛΟΓΗ 

ΟΛΓΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

3 

ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ 

ΒΑΙΟΣ 

ΠΕ Ω.Ρ.Λ. 

4 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 

5 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

ΑΜΑΛΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

6 

ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ-ΧΑΡΜΠΟΥΖ 

ΙΟΥΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΤΣΑ 

ΜΙΡΤΣΕΑ 

ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

7 

ΤΣΙΩΡΑ-ΚΑΝΑΚΗ 

ΒΑΙΑ 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

8 

ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ Ω.Ρ.Λ. 


2. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μαγνησίας 
Ιατρικό προσωπικό-(ΙΔΑΧ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΑΚΡΙΩΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

2 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ Ω.Ρ.Λ. 
































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


2481 


3 

ΑΥΛΙΑΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

4 

ΒΛΑΧΟΥ-ΓΑΚΗ 

ΕΛΕΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

5 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

6 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

7 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

8 

ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΛΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

9 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

10 

ΜΙΤΩΒΑ 

ΡΕΝΕΤΑ 

ΙΒΑΝ 

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

11 

ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΠΕ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 

12 

ΜΠΟΥΣΙΑΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

13 

ΜΠΟΥΧΛΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

14 

ΝΟΤΑΡΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 

15 

ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

16 

ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

17 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

18 

ΠΟΥΛΑΡΑΚΗ 

ΡΟΔΟΠΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

19 

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

20 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΖΩΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΕ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

21 

ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

22 

ΤΣΙΑΝΤΟΥ- ΚΟΝΤΟΥΡΗ 

ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΑΣ-ΦΥΜΑΤ ΟΛΟΓΙΑΣ 

23 

ΦΕΡΜΑΝΗ- ΚΟΥΚΛΟΥ- 
ΜΠΕΡΗ 

ΑΡΧΟΝΤΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

24 

ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 


3. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τρικάλων 
Ιατρικό προσωπικό-(ΙΔΑΧ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΒΑΛΑΚΗΣ 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 

2 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

3 

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

4 

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

5 

ΚΑΦΦΕΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
(ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

6 

ΚΩΤΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

7 

ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ Ω.Ρ.Λ. 

8 

ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 
Κ.ΛΠ.) 
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Διοικητικό προσωπικό-(ΙΔΑΧ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ 

1 

ΑΡΒΥΘΗ 

ΣΤΑΜ ΑΤΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 


4. Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Καρδίτσας 
Ιατρικό προσωπικό (ΙΔΑΧ) 


Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

2 

ΚΑΛΑΘΑΡΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

3 

ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 

4 

ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΗΛΙΑΣ 

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

5 

ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 

6 

ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

7 

ΡΩΤΣΙΑΜΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

8 

ΤΑΚΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

9 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ Κ.ΛΠ.) 


(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 1362/20-03-2014) 
Ο Διοικητής 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 6 

40 6 

15 6 

Β' 

300 6 

80 6 

30 6 

Γ' 

50 6 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 6 

- 

- 

Δ' 

110 6 

30 6 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 6 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 6 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

56 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ,Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.οί.ξΐι·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιιίίρ://νννννν. 6 ί. 9 ΐ· - β-πιαΜ: ννβόηΐ35ίβΓ.β1@οί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

*03003792803 1 400 16 * - 










































































